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STANISŁAW FUSIECKI 


Subjekt złotniczy, 


przeżywszy lat 18, po długićj a dolegliwćj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł 
w dniu 20 Lipca 1586 roku. 


Stroskani rodzice i brat Zmarłego, zapraszają Krewnych, Kolegów 1 pobożną Publiczność, na wyprowadzenie zwłok 
z domu pod L, 2 przy uliey Sw. Sebastyana, we Czwartek dnia 22 Lipca b. r. o godzinie 4 po południu wprost 
na Umentarz, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawić się mające w Kościele Sw, Piotra, w Piątek dnia 25 b. m. o godz. 9 rano. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


